WikipediA 

Amerik disid 


Depi Wikipedya, ansiklopedi lib 

Amerik disid se yon kontinan ki fe pati de pi 
gwo kontinan Amerik. Menm jan avek Amerik 
dino, Amerik disid te nome apre Amerigo 
Vespucci, ki te premye Ewopeyan pou sijere ke 
Amerik yo te yon nouvo kontinan. 

Avek yon sifas de 17,818,508 km epi yon 
popilasyon de 410 013 492, Amerik disid se 
katryem pi gwo nan de kategori sa yo apre 
Ewazi, Afrik, epi Amerik dino. 




Amerik disid 


demografi 

popilasyon 385 742 554 ab. 

popilasyon dat 2009 


jewografi 

17 843 000 km 2 


Rekipere depi « https://ht.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerik_disid&oldid=701618 » 
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